TOYOTOMI (± 手に使って上手に節電 

i - ai - 吉ルームエアコン 

型式 TfW-A が 0B 

ティーアイダプル ェー ビー 

--TIW'AieOB 


取扱説明書 



このたびは本機をお買い求めいただきましてまことに 
ありがとラございまず。 

♦ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を読んで正しい 
ご使用法でご愛用くださいますよラお願い申しあば 
ます。 

•この取扱説明書は、保証書及び別冊の工事説明書と 
共に大切に保管しておいてください。 

♦まちがった使用をされますと、機能を充分に発揮 
しなかったり、故障や思わ姑事故-危険を招くことび 
あ0ます。 



この製品には、オゾン層を破壊しない新冷媒 
HFC ( R 41 日 A ) を使用しています。 




このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
空調を目的としたをのです。 

食品-動物-植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存など特殊用途には使用しないでください。 
また、能力し: LL の負荷で使用しないでください。 



株式会社 i-aKs 


8284000710 
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•設置場所によっては漏電しゃ旣器を取付ける。 

お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。 

漏電しゃ断器び取付けられていないと感電の原因になることびあります。 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置はおこなねない。 

万ーガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因 
になることびあります。 


0纖 


〇 

_指示 

0 


意 （ CAUTION) 


参電気工事が必要な場合は、お買い巧めの販売店または専門業者に依頼する。 

配線等に不備があると漏電や火災の原因になりまず。 

♦取付けは、重量に耐える巧に、取付け工事説明書に従って確実におこなラ。 

取付けげ不完全な場合は、水漏れ、感輩、火災、エアコン落下によるケガの原因に J 旨示 

なります。 

•取付けは、おず附属の「標準取付け枠」を使って正しく取付ける。 

取付け枠や取付けちまに不備げあるとエアコン落下によるケガの原因になります。 

♦アースを確実におこなラ。 

ア-ス線は、ガス管、水道管、避雲針、電動ア-ス線に接続しないでください 。 Mm 
アースび不完全な攝合は、感電の原因になることがありまず。 

アースエ事は、電気工事±の資格が必要でず。お買い巧めの販売店または専門 アース 
業者に依頼してください。 




告 （ WARNING) 


参異常時にば<さい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントか5巧き、 
お貿い求めの販売店にご相談ください。 

異常のまま運乾を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合びおこることびありまず。 
その状態で使用を続けますと、事故になるおそれがありまず。定期的に点検を 
依頼してください。お買い求めの販売店にご相談ください。 


を 

電源プラグを 
巧く 


険 （ DANGER) 


♦お守 0 いただ<内容を、次の絵表示で区分しています。 


参説明义中の 「お願い」「お知5せ」 事項は、本機を誤りな<正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


安を上のご迂意（よく読んでお、ずお 守りください） 

♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただ<ことを説明しています。 

♦ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明してしなす。 



A 危険 ( DANGER ) 

この表おを無視して、誤った取扱いをずると、人び死 t 、 重傷を負ラち険、 
または火災の危険び差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 

A 警告 ( WARNING ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死じ、重傷を負ラ 
可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意に AUTION ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性 
や物的損害の発生が想定される内容を示していまず。 


取付け上の注意事項 


使用上の注意事項 








移 

ミか 

巧 

m 

理 

時 

の 

ま 

意 

事 
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♦電源 コードや 電源 プラグを破損ずるよラなことはしない。 ^ 

傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 f が 
重い物を載せたりしない。また、ふずまやドアに挟まない。 1^ 

使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。 d 

傷んだまま使用すると、感電-ショート-乂災の原因になります。 ^ 


0 


参電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつをの 
ないよラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続が不完全な場含は感電や乂災の 
原因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に 
掃除をして < ださい。 



L 


参電源は交流1 00 V ながで使用しない。 

1日 0 V 政がの電源を使ラと、電気部品が過熱したり、火災- 〇ド/ 
感電の原因になります。 

(100V 


♦電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用•他の 
電気器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、 
火がや感電や電源プラグの発熱の原因になります。 

•屋内の堅コンセントで2 口 m 上になっていても単独で使巧ずる。 
100 VI 曰 AL ソ上のコンセントか確認ずる。また、他の電気 
器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使巧しない。 

屋内配線〔壁の中の配線）の電気容量が許容量を超え、 
乂災や感電や電源プラグの発熱の原因になりまず。 





0 


告 （ WARNING) 


♦修理は、お買い求めの販売店または、別紙の 「お客様相談窓 □— 黄 I に相談する。 

ご自分で修理をされ、不備びあると感電-义災等の原因になります。 


>エアコンを移動-毎設置する場食は、標準巧取付け工事説明書に従い確実に 
おこなラ。 

取付け不備びあるとエアコンの落下 • 感電-乂災等の原因になります。 




〇 


告 （ WARNING) 


♦運転中はエアコン背面の窓を完全に開ける。エアコンを窓のち測取付けの場合、 
一度窓を完全に開けてか日標準巧に窓のパッキンびあたるまで閉めてご使用ください。 

パッキンの一部でを室が側の吸込口や吹出口をふさぐと充分な能力び 
得られなくなります。 


〇 


CAUTION) 


使用上のま意事項 


取付け上のま意事項 









> 電源プラグを巧くときは、コードを引っ張5ずプラグを持って 
おこなラ。 fCU 

コー ドを引っ張って抜くと コー ドの内部が断線して発熱- 
発火の原因になることがあります。 

犀源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しなし、。 

電源コードや電源プラグび異割こ発熱し、溶けたり変形して、感電•シヨート•発火の原圆こなります。 
また、コンセントの差し込みびゆるし化感じた時は工事業若に依頼して]ンセントを取り替えて 
ください。コンセントを交換しても異潮こ発熱してしぶ場合は販売店に修理依頼してくださし、。 


0 

禁止 




(CAUTION) 


•落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源 プラグち巧く。 
落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


>改造はしない。また修理技術者 L ソがの人は、絶対に分解したり、修理•改造を 
おこなわない。 

乂災•感電 ■ けびの原因にな0ます。 


を 

電源プラグを 
巧く 

を 

分解禁止 


参ま全器のヒューズ代わりに針金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因になります。 


♦包装巧ポリ袋は幼おの手の届かない巧に保管する。 
誤ってかぶったとさに窒息し、死この原因になります。 



〇 

幼児の手の届かない 
にろに保管する 


参空気の販込口や吹出□に指や異物を入れない。 

内部でフアンび高速回転しておりますのでけびの原因に 
な0ます。 


参電源は配電盤か5エアコン専用に引いた回路を使ラ。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、火災や感電や 
電源プラグの発熱の原因にな0ます。 


♦長時間;ち風を身体に直接当てたり、冷し過ざない。 

体調悪化-健康障害の原因になります。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはごを意くださし、。 





0 


参電源プラグをおいてエアコンの運乾を停止させない。 

感電や义災の原因になります。 



告 （ WARNING) 


使用上のま意事項 


3 







r 0 


•エアコンの上に乗ったり、物をのせたりしない。 

落下-転倒などによりけびの原因になることびあります。 



•エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とした 
ちのですので、食品■動物•植物*精密機器-美術品-医薬品 
等の保をなど特殊用途には使用しない。 

本機や、これ 5 のをのの品質低下-劣化-故障の原因になる 
ことびあります。 



♦濡れた手でスイッチを操作しない。 

感電の原因になることびあります。 



•燃焼 器具と一緒に運乾するときは、こまめに換気する。 

換気び不充分な場合は、酸素不足の原因になることびあります。 


参動物-植物に直接風びあたる場所には設置しない。 

動物-植物に悪穀響を及ぼす原因になることびありまず。 



0 


参ェアコンを水洗いしない。 

感電の原因になることびあります。 



参長期使用して傷んだ取付け枠は使用しない。 

傷んだ状態で放置ずるとエアコンの落下につなげり、 
けびなどの原因にな0ます。 


>掃除をずるときは必ず運転スイッチを「切」にし、電源プラグも 
巧く。 

内部でフアンび高速回転しておりますので、けがの原因に 
なります。 


•長時間ご使用にな 5 ない場合は、ま全のため 電源 プラグを 
コンセントか 5 巧く。 

ほこ0びたまって発熱-発乂の原因になることびあります。 




電源プラグを 
巧く 


電源プラグを 
巧く 


(CAUTION) 


使用上のま意事項 










♦取りがず時は、傾けないようにま意する。 

内部にたまっている水び滴下して家財等を濡5す原因になることびあります。 


0 


♦雨降りや風の強い時は、運乾を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運転すると本体内部や室内に雨び浸水して 
内部部品や家財等を濡らす原因になることびあります。 


• 4 

が' 


〇 


♦運転中は、エアコン背面の窓ガラスや網戸を赵ず開ける。 

閉めたまま運転すると、温風で窓ガラス破損の原因になり 
まず。また、室外側の暇込□や吹出□び一部でちふさびれて 
いると機械の保護のため冷風び出なくなることがあり 
ます。 



〇 


♦洗タスプレーは使用しない。 

巿販の洗浄剤などを使用しまずと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに 
至ることがあり、水たれや感電の原因にちな0ます。 


0 


•冷房運転時、窓や戸を開放した状態などで（部屋の湿度び80%を超えたまま） 
長時間運転したり、上下風向板を下向きにしたままや、吸込□•吹化□を 
ふさぐよラにして長時間運転しない。 

上下風向板に露びつさ、とさには露が落ち、家財などを濡らず原因になる 
ことびあ0ます。 


0 


•能力な上の負荷（冷房能力 L ソ上の広い部屋、を勢の人び 
いる）で使用しない。 

設定溫度に達しないことや、露が落ち、家財などを濡らず 
原因になることびあります。 




禁止 


♦エアコンの上に巧瓶など水の入った容器などをのせない。 

落下による破損や倒れて水がこぼれると、内部に浸水して 
電気絶縁びみ化し、感電の原因になることびあ0ます。 


>エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあります。 



(CAUTION) 


使用上のを意事項 









各 aj のなまえとはた ! 5 を 


ルーバー(左ち風向板) 
上下風向板 


吹出 □ 


リモコン 


プレフィ J レター 
( 空気中のほこりがエアコン’ 
I 内部に入るのを防ぎます。, 


吸化 □ 

一 - 




電源プラグ/ 
電源コード, 


吸込□(外気) 



吹出□(排熱) 



ま意通常の使用では' 
' 外さない。 


かおゴム拴 


アース 接続ね じ 

(アース線を接続してください。） 










リモコン液晶表示部 
f 運転モード、風速、設定温度、、 
、タイマー時間を表おします。ノ 



温度設定ボタン 
(室温を設定します。） 


入タイマーボタン 
(入タイマー予約の時間を選択します。) 


切タイマーボタン 

(切タイマー予約の時間を選択します。) 


運乾切替ポタン 

(運乾の種類を選びます。）// 


おやすみボタン . 

(おやすみ予約の時間を設定します。）/ 


運乾/停止ボタン 
朋すと「入」、もう一度押すと「切 J ) 


風速切替ポタン 
(風速の種類を選びます。） 


取消ボタン 

(タイマー予約を取消します。） 


パワフルボタン 
りのフル運乾を開始します。） 


^リセットボタン 
\(|」モコンの設定內容をリセットし ます。） 
(※巧の細いピンなどで巧してください。） 


予約/確認ボタン 

/還択した入、切タイマー予約の時間を 
送信します。また、送信したタイマー 
、予約の内容を確認できまず。_ 


ドライ, 


を面 


A 
















運転前の準備と確認 


リモコンの準備湖めてご使用になる前に） 



お願い 


•リモコンの「運転/停止」ボタンで運転を停止させて、またずぐに （3 分切内） 
r 運転/停止」ボタンを巧しても運乾しません。（ただし备ランプは点灯しまず。） 

これは機械を保護するためで、約3分経過ずると運転を再開します。なお、室温 
調節のセット内容を3分政內に切替えた場含でも同様でず。また、むやみに 
電源プラグを抜いて運転を停止させないでください。頻繁にこれを繰り返すと 
故障の原因になります。 


♦リモコンはていねいに扱って<ださい。落としたり水がかかった0すると、 
送信でさなくなることびあります。 

• リモコンの受信距離は正面で約 7 m 攻下でず。室内に電子点灯形(インノ(ータ形)の 
照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。 

♦乾電池は別売りでず。単4巧乾電池を巧意してください。 

• U モコン操作をしてを作動しない場合、または液晶表示び出ていてを作動しない 
場合は新しい乾電池に2本とも交換してください。このとさ動作が正常でない 
場合は、乾電池を抜さ取り己砂!; LL 経過してから、再度セットしてください。 
♦乾電池の寿命は通常の使い方で約]年です。ただし、乾輩池の「使用推奨期限」に 
近いものは、乾電弛の交換び早くなりまず。 

♦乾電池を誤って使ラと、液漏れや破裂の危険がありまず。乾電池の注意文をよく 
読んで、次の点に特にを意してご使用ください。 

万び一液漏れしたとさは、よくおさ取ってか！5、新しい乾電池を入れてください。 
•新しい乾電池とちい乾電池や種類の違5電池を混ぜて使わないでください。 
•長期間 （1 力月似上）使用しないとさは、乾電池を取り出しておいてください。 


① U モコンの上側の 
<ぼみに指を入れ、 
手前にリモコンを 
取り出します。 



③ U モ コンの壽ぶたを 
下に引いて取りはずします。 


③©©を間違えないよラに、 
乾電池を入れてください。 




窓や網戸の開が、窓ストッパ I 


お願い 


•外出されるとをは運転を停止して窓を閉め、窓自体の鍵をかけてください。 
♦雨風の強い時は、運転を停止して窓を閉めてください。 

•窓を閉めるときは、窓ストッパーを室内側に引いてください。 

•エアコン使用時には、窓やサッシに取り付けたパッキン類び一部でを室が側 
の暇込口や吹出口をふさいでいないか確認してください。 

充分な能力び得られなくなります。 


お知5せ 


♦窓サッシ固定用の鍵は同捆されていません。巿販の鍵を購入して施錠して 
<ださい。 




•窓を開けるのは室が側への放熱のためです。 ^ 

①窓や網戸を完全に開けてください。 M 1 

③窓ストッパーを巧し出してください。 

③窓や網戸を窓ストッパーに当たるまで、ゆっくり閉めてください。 
















運転のしかた （ i 黯!諭殺品ン簡の窓ゃ 



>電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつをのない 
よラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着した0、接続が不完全な塌合は感電や乂災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をして 
<ださい。 




参電源プラグをコンセントに差し込みまず。 


♦自動運転では、設定温度は表示されません。受信音（ピピッ）で変更したことを 
お知らサ 確認してください。 

•設定温度を維持する為、コンプレッサーび ON 、 OFF 制御します。 


※自動運転とは...運鼠を開始したときの室温によって自動で「冷房」 表示ランプ 


「ドライ」「送風」び選択される運転モードです。 

《 自動運乾モードでは、 I 」モコン液晶内に温度表示はありません。 
※風速設定は自動で固定されます。 

※運蘭前にルーバーを開けて < ださい。 

※自動運転中、運転の状態や温度設をがお好みに合わない時は、 
その他の運転モードでお好みに合った運詰をおこなって 
ください。 

1リモコンの r 運転/停止」ボタンを押しまず。 


TIW - A 180 B 



冷房•送風選択時ドライ選択時 


♦ r 運輯」 ランプが 「点灯」 し、運乾を開始します。 

2「運輯切替」ボタンを押して、「自動」に 
セツトしまず。 

•運転モード、風速設定、表示ランプは、運乾開始時の部屋の 
溫度に応じて 〔表-1〕 のよラに自動的に設定されまず。 
(但しリモコンの液晶表をは変わりません。） 


樣-1〕 


運転開始時の部屋の遍度 

設定温度 

運転モード 

風速設定 

表示ランプ 

2日で凹上 

26む 

冷房 

自動 

運乾 

2]ご1；|上、2だ C 未満 

吕4む 

ドライ 

白動 

運転+ドライ 

21で未満 

— 

送風 

微風 

運転 


參選おされた運転 f ードあび風連設定は室温び変化してち変わりません。 
♦自動運転で充分な冷房効果び得られない場をは、 r 運転切替」 
ボタンを巧して、冷房運転(強風)に変更してください。 


参ルーバーを開けていない場を、露がつを、水たれの原因になりまず。 

3「温度設定」の「▽」または、「心 
ボタンを押しまず。 

♦現巧の設定温度より3で上げる、または3で下げることび 
でさます。 

• 「温度設定」 ボタンの 「公」 で温度を上げる、 「マ J で温度 
を下げることができ、]回押すごとに]で変更します。 
(運転を停止すると、この調節機能は觸除されます。） 


TIW - A 1 巨0目 



を房•送風選択時ドライ還択時 











冷房運転 


お知5せ 


M 目で〜30でまで設定でさまず。 

>部屋の温度よりをほい温度にセッ ト してください。部屋の温度よりを高い温度に 
セットした場合は、：令房運転をしません、ただし送風は続けます。 

>1」モコンの r 運転/停 ihj ボタンにより再度冷房運転を再開した場を、設定温度は 
前回設定した温度になっていますので 、 r 温度設定 J ボタンを押して、適切な温度に 
設定し直してください。 

>冷房運転中は設定温度を維持するためにコンプレッサーび日 N ■ 日 FF 制御します。 


※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ポタンを巧します。 

•「運転」 ランプび 「点灯」 しまず。 

ルーバーび 自動で開をます。 

•リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度が表示されます。 
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2「温度設定」の「▽」または、「么」ボタンを 
押しまず。 

♦お好みの温度に設定しまず。 

• 1回押すごとに]で変化しまず。 

•経済的な使い方として26で〜28むに設定ずることを 
おすすめします。 


3「風速切替」ポタンを巧して風速を 
選びます。 


参ボタンを押すたびに 


と表示び変わります。 


f [自動]^聯勵^願風] ->[ 微風]] 

♦風速設定び自動の脉風速の切替えは自動的におこないます。 









ドライ運乾 


お知5せ 


♦部屋の温度よりを高し''温度にセットした場合は、ドライ運転をしません。 
•リモコンの 「運転/停止」 ボタンにより再度ドライ運転を再開した場合、温度 
設定は前回設定した温度になっていますので 「温度設定 J ボタンを押して、 
適切な温度に設定し直してください。 

♦ドライ運転中は設定温度を維持ずるためにコンプレッサー、室内フアンび日 N ■ 
OFF 制御します。 


※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運乾/停止」ボタンを巧しまず。 

• r 運転」 ランプび r 点な」 しまず。 

•ルーバーを開けないと、露びつさ、水たれの原因になりまず。 


T 1 W - A 180 B TIW - A 160 B 

\ 為 "71 M 結1 

1 (JCSNTER LOUV" つ ' | CENT け lOUWR ■ 


0タィマ- 
0"のル__ 


05ィマ- 
〇"ワフル' 


2「運乾切替 J ボタンを押して、「ドライ」に 
セツトしまず。 

♦「ドライ」 ランプび 「点打 J します。 

• IJ モコンの液晶表お部に運乾モード、風速設定、設定温度が 
表示されます。 

•風速は口日|_)|；|になります。 

参風速の変更はおこなえません。 



じィト乂巧^ 

1湿度設定 


3「溫度設定 J の「▽_!または、 r 么 J ボタンを押しまず I 

•部屋の温度より2〜3むおい温度にセットしまず。 


運転切替チ約/活巧令消 r 


おやずみパワフル 


a 






※運転前にルーパーを開けてください。 

1リモコンの r 運転/停止」ボタンを押します。 

♦r 運転」 ランプが 「点灯」 します。 

2「運転切替」ボタンを巧して、「送風」にセットしまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されます。 

3「風速切曾」ボタンを巧してお好みの風速にセツトします。 

•ボタンを巧すたびに 


と表示び変わります。 


禮厕^ [弱励^ [微厕' 


ヴーキユレー ト運乾 


※ヴーキユレート運転は、一定の間隔で風速の異なる風を送る 
U ズム風運転でず。 

※運転前にルーパ'—を開けてください。 

1リモコンの r 運乾/停止」ボタンを押しまず。 

•「運転」 ランプび 「点灯」 しまず。 


2「運乾切替」ボタンを押して、 

「ヴーキュレート」にセットしまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されまず。 


3「風速切曾」ボタンを巧してお好みの風速にセツトしまず。 

•ボタンを巧すたびに 


と表示び変わります。 


瞄剛^願風]^ [微厕’ 
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[パワフル運拓] 


※パワフル運転は一時的に冷風効果を上げる為の運転モードです。 
※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを巧します。 

♦「運転」 ランプび 「点打」 します。 


2リモコンの「パワフル」ボタンを巧します。 

♦運乾中は 「運乾」 と 「パワフル」 ランプが 「点灯」 します。 
•30 分後に通常の運転に戻り、ランプは消丹します。 


3リモコンの「パワフル」•「運転切替」 • 
「風速切替」•「温度設定么」ボタンを 
押ずと解除でをまず。 

•パワフル運転は、 U モコン表示が変わりません。 


リモコンの表示^ 


風速の種類 


TIW-A180B 
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を房-送風 • ドライ運捉時 

サーキユレー ト運面時 





風速の種類 

現在の室温と設定温度の温度差により r 強風」 • r 弱風」- r 微風」 の 
中から自動的に設定されます。 


強風 
弱風 



速く冷やずための風 
静かな風 


微風 


おやすみのとさなどのより静かな風 


スロー 風 


ドライ運転のとさだけの風 


参ドライ運乾の場合、室温び設定温度になると、自動的に送風び停止することびありますび、故障ではありません。 


リモコン操作について 

♦運転開始前、あ5かじめ運転モード、風速 
設定、設定温度を選択して、その後に運転を 
開始することもでをます。運転前にあわてる 
ことなく、運転方法を選ぶことびでをます。 
(但し、運転モード、風速設定、設定温度選択 
中に何をボタンを押さないと表示は消えて 
しまいまず。） 
















おやすみタイマー運拓 


お知5せ 


♦おやすみタイマー運転は、おやすみ中の体温のな下を考慮し、設定室温を徐々に 
上昇させ、冷えすぎないよラにする運転方法です。 

•運乾を停止させるまでの設定時間は1、2、3、曰、7時間後です。 


1リモコンび運転状態であることを 
確認しまず。 


2「おやすみ」ボタンを巧します。 

•ボタンを1度押ずと U と表示しまず。ボタンを押して 
いくと、 I 玉 I 一 r 弓」 一 I 7」 と表术します。 

• "ピッピッ"と受信音げして、エアコン本体表示 
ランプの 「タイマー」 ランプび 「点灯」 しまず。 

•時間のセットをするとさ、誤って時間を多くセットした 
とさは 、I 7] の後をラー度 「おやずみ J ボタンを押すと 
キャンセルとなり、更にをラー度 「おやずみ」 ボタンを 
押すとまた nj か5表示を始めます。 

♦ 1」モコンのタイマー時間セット3砂後に運転状態と 
おやすみマーク因の表示を残して、タイマーセット 
時間は消灯します。 

•おずエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ランプび 
r 点打」 したことを確認して<ださし、。 

•タイマーセット時間消な後 「予約/確認」 ボタンを 
をラー度巧すとタイマー残り時間を表おしまず。 

•設定したおやすみタイマー運転を取り消ず場をは、 
r 取消 J ボタンを押してください。"ピ ー II と音がして、 
U モコンのおやすみマーク g ] とエアコン本体表示 
ランプの 「タイマー J ランフが消なします。 
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おやずみタイマー運転モード 





おやずみタイマーをセットすると、セット後 

1時間たつと設定温度を rc アップさせ、 

更に2時間後（おやすみタイマーセットして 



i 

frc アップ 

班が曰せ 

i 

f 1 でアップ 


3時間後)設定温度ををう]でアップします。 

但し、設定温度は運乾終了後おやすみタイマー 
セット前の設定温度に戻ります。 

ぶ化ノ皿お 





おやすみ 1時間後 3時間後 

タ パー 
スタート 











切タイマー運乾 


• r 切タイマー」と「入タイマー」は同時にセットでさません。 

お知5せ ♦タイマー設定中に電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、設定び觸除 

されますので、初めから操作をやり直してください。 


※切タイマー運乾は、現在の運転状態をある時間後に停止させる（切タイマー）運転です。 


1「切」ポタンを巧します。 

♦ボタンを1度巧すと直盈と点滅表示します。ボタンを 
巧していくと、 LD - S 1 ……已盈一圧忍一 D 盈と 
表71^します。 

♦圍左]は30分を意味し、 ] 時間し U 上は]時間単位の設定 
になりまず。最大で12時間まで設定でをまず。 


2「予約/確認」ポタンを押しまず。 

• "ピツピッ"と受信音びして、エアコン本体表示ランプの 
「タイマー J ランプび 「点な J します。 

• U モコンの液晶はタイマー時間セット3秒後に運転状 
態とタイマーマーク©、切タイマー矢印1を残して 
セット時間は消なします。 

•必ずエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ランプび 
点灯したことを確認してください。 

♦タイマーセット時間消な後、「予約/確認」ボタンを 
をラー度巧すとタイマー残り時間を表示しまず。 

♦設定した切タイマー運転を取り消す場合は、 r 取消」 
ボタン慰甲してください。 II ピ ー" と音びして U モコンの 
タイマ— マ—ク0、 切 タイマー 矢印スとエアコン 
本体表示ランプの 「タイマー J ランプび消灯します。 
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入タイマー運拓 


•「切タイマー」と r 入タイマー」は同時にセットでさません。 

ナ、生 riiT •タイマー言受定:中に電ミ原プラグを^^いた胃をが停胃した場をは' 設をなく角军除 

む州 ： DE されまずので、初めから操作をやり直してください。 

•入タイマーを設定したあとに、電源プラグを抜いたり、停電があると運乾しません。 

※入タイマー運転は、エアコンをご希望の時間後に運転させる（入タイマー）運転です。 


1「入」ボタンを巧しまず。 

♦ボタンを1度巧すと图3^と点滅表示します。ボタンを 
押してい<と、亡丑一 KI ……0盈一任五一已盈と 
表71^します。 

♦巧引は30分を意巧し、1時間し^上は]時間単位の設定 
になります。最大で]吕時間まで設定でさまず。 


2「予約/確認」ポタンを押しまず。 

• "ピッピッ"と受信音びして、エアコン本体表示ランプの 
「タイマー」 ランプび 「点な」 します。 

• U モ コンの液晶はタイマー時間セット3秒後にタイ 
マーマーク©、入タイマー矢印ドを残してセット 
時間は消'なします。 

•必ずエアコン本体表示ランプの 「タイマ ーJ ランプが 
点灯したことを確認してください。 

•タイマーセット時間消巧後、 「予約/確認」 ボタンを 
をう一度押すとタイマー残り時間を表示します。 

•設定した入タイマー運乾を取り消す場をは、 「取消 J 
ボタンを巧してください。"ピ ー" と音がしてリモコンの 
タイマーマーク©、入タイマー矢印^とエアコン 
本体表示ランプの 「タイマー」 ランプが消灯しまず。 
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風向調節のしかた 


左ちの風向調節 


r 

Ai 

を化 
量口 

♦空気の阪込□やの出□に指や異物を入れない。 1 \) 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。 



禁止 



1 ソ 

お願い 

•運乾前にルーパ’一を開けてください。閉じたまま使巧されまずと露が落ち家財 
などを濡らず原因や故障の原因になりまず。 


•ルーバーのつまみを持って正面の位置まで開けます。 

•ルーバーは、開閉時に少し固<なっています。固い箇所を通過機「カチッ」と音がして少し軽<なり 
ますので、その範囲内でご使用下さい。 




上下の風向調節 


お願い 


♦上下風向おを下向きにしたままや、の出□がふさがるよラにして長時間運転を 
しますと、露がつき水滴が落下することがあります。 


♦上下風向板でおこないます。通常の運記では水平、または上向さでご使用ください。 


ぶ 











お手入れのしかた 


やわ5かい巧でからぶさして < ださい。 


参晴れた曰に半日ほど送風運転をおこない、エアコン内部を乾燥させてください。内部び霜れたままで長時間 
使わないと、カビび発生しやすくなります。 


水めれ禁止 


プレフィルターにほこりがたまりまずと、空気の通りが惡くなり、；令房効果び低下します。 
2週間に一度、なの要領で掃除をしてください。 ィ 


3 掃除終了後は、必ず元の位置に取付けてください。 


♦エアコンの水洗いはしない。 

感電のおそれびありまず。 


1プレフィルターつまみに手をかけ、ゆっくりと左へ引き出します。 


ク 掃除機でほこりを吸い取る。ミちれびひどい場合は水洗いずる。 
仁 水洗いした場合は必ずよ<陰干ししてか5取付けて<ださい。 




• 4 日で i ； LL のお湯は使わないでください。プラスチックび変形 
することびあ0まず。 

し、 •ベンジン-シンナー-みびを粉などは使わないで < ださい。 
塗装面やプラスチックをいためます。 

参化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 


•プレフィルターを出し入れすると去は、パネルを傷付けないよラにして< ださい。 
♦ 40 t ： ULL のお湯で洗わないで<ださい。プレフィルターび縮むことびありまず。 
お願い •プレフィルターをはずしたままで運転しないでください。本機内にほこりが 

入 D 故障の原因になります。 

•手荒に扱ラとプレフィルターび破れたり、枠び折れることびあります。 


♦運転を停止し、 電源 プラグを抜く。 電源 プラグを抜くとさは、 
コードを引っ張らないでプラグ部分を持って抜く。 

運転中にお手入れしますと、内部でフアンび高速で回転して 
おりケガの原因にな0ます。 


電源プラグを 
巧< 


参電源プラグをおいておく。 


電源プラグを 
抜く 













知っておいていただをたいこと 


使用の時は 


♦停電したとき 

停電したあと再び電気が舌てを、保護回路の働さでエアコンは 
停止したままです。運転を再開ずるときは、あらためて「運転/ 
停止」ボタンを押して<ださい。 


参長い間エアコンを使わないとさ 



電源プラグを抜いてお<ことをおすすめします。電源プラグを差し込んだままの状態ですと、運転 
しなくてもコンピューター回路でねずかに電気が消費されます。 


•ご使用いただける温度-湿度-条件 

を房運転は r 外気の温度:約2 VC 〜43での範囲」 r 部屋の温度:約吕 rc 〜32での範囲 J r 部屋の湿度: 
8己％む下」でご使用ください。 

上記拟外の条件で運転されますと保護装置がはたらを運転でさないことや、除湿水び室内側へ滴下する 
ことびあります。また、日ざしび強く本体背面にあたる時も本体内の温度び上昇し、保護装置がはた5いたり、 
巧分な能力を得6れない場合びあります。この時は設置場所を変えるか、本体背面に曰ざしをさえぎる 
処置をしてください。（風通しが悪くな弓ないよラごミ主意ください。） 

•除湿水の処理について 

運転中に出る除湿水は エアコン 内部で姐理し、外部には出さないよラになっています。万一の故障 
などによ〇姐理がでさな<なったとさは、室が側へ滴下します。 

このよラなとさは運転を停止し、電源プラグを振いてから、お買いまめの販売店にご連絡<ださい。 

洗たく物の乾燥など、特殊な巧途に使用しないでください。本機の除湿水処理能力を超えますと、 
室が側へ水滴び落下ずるなど、故障の原因となります。 


経済的で快適にお使いいただくために 


•セツト温度は適正に 

セツト温度は、下げ過ぎないようにしてください。 



♦窓にはカーテンかブラインドを 

冷房時に、直射日光の当たる窓には、熱ちれを防ぐために、 
力ーテンをかけるかブラインドを下ろして<ださい。 



♦タイマーの有効活用 

夜は"おやずみ運転"など、タイマーを有効に 
ご活用 < ださい。 



♦窓や戸はきちんと閉めて 

エアコンの取付けられていない窓や戸を閉め忘れたり、売全に閉まって 
いなかったりすると、冷気が逃げて電気のムダ使いになります。 

また、エアコン運転中に換気扇をまわすとわずかな隙間から室外の 
空気が入り適正な室温管理びでをなくなることびあります。 




近 





サービスを 依頼す る 前に 


r 故障かな？と思った S 巧のことをお調べください。 


r 

•正常な運転のが態 


吹出口か6出る風の温度と、室外温度との温度差が、：令房時8で程度あれば 

お知5せ 

正常な運転状態でず。 

室内-室がの周囲温度、周囲湿度の運転が況により、製品の吹出□から、不均一な 
温度の冷風がでる場含びありまずが、充分能力は発揮されており異萬では 


ありません。 


^症状 

確認箇所 

処置方法^ 

運転しない 

①リモコンの乾電池が古くなつていませんか？ 

入れちをまちがつていませんか？ 

確認ずる 
(8 ぺージ参照） 

霞電源プラグが善し込まれていますか？ 

電源プラグの是し化みを 
確認する。 



④停里ではありませんか？ 


よく冷スない 

V 

①プレフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 

プレフイルターを 
掃除する。 

⑥ II 温度設定"のセットは適正になっていますか？ 

確認ずる。 

③上下風向板は運転内容にあった正しい位置に 
なっていまずか？ 

正しい位置になおす。 

④室列側の吸込□や收出口を障害物などでふさいで 
いませんか？ 

ふさいでいるちのを 
とりのぞく。 

⑥部屋の窓や戸があいていませんか？ 

換気覇がまわっていませんか？ 

確認する。 

⑥エアコン背面の窓や網戸は開けてありますか？ 
サッシなどに取付けたパッキン類が一部でち 
室が側の吸込□や吹出□をふさいでいませんか？ 

確認する。 

J 


※政上のことをお調べになり、それでお具合の悪いとさや下記のよラな現象が出たとをは、 
電源プラグを振さ、すぐお買いまめの販売店にご連絡ください。 




•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
♦焦げ臭いにおいびする。 

•電源コードの過熱やコードの被覆に破れびある。 

参表示ランプにエラー表示びでる。 











これは故障ではありません。 


しんな場 □ 



停止直後に再運転できない。 

運乾を停止後3分間は、再運転をストップして機械を守り、 

ヒユ ーズ、 プレー カー 切れを防ぎます。 

(マイコンに組込んである3分間保護回路が自動的に働さます） 

ときどき水の流れるよラな音 
(シュルシュル、シャ ー） や、 
沸騰ずるような音（ボコボコ） 
びすることがある。 

1 

これは機械の中の液（冷媒）び流れる音です。停止中を出ることが 
ありまず。 

「ピチャピチャ」といラ音が 
ずることがある。 

これは機械の内部で除湿水の処理をしている音です。 

とをど去「キシキシ」といラ 
ルさな音がずることがある。 

これはエアコン自身が遍度変化によって膨張したり収縮ずるために 
出る音です。 

冷房運転中に吹出口から霧び 
出ているように見えることが 

1 

1これはお温多湿時に見6れる現象で、部屋の空気が冷風で冷やされて 
竊になるた他でず。 

1 

エアコンか! 5 においが出て<る 
ことがある。 

1これは空気中に含まれているいろいろなにおい（たばこの煙、化粧品、 
食品、ペット臭など）びエアコンに付着し、それび吹を出すためです。 


U モコン信号をエアコンが受信ミスした可能性びあります。いったん 

U モコンで運鼠停止し、再度運転してください。 

リモコンがさかない 

!エアコンや U モコン付近で堂光口びついていると U モコン信号を受信 
しないことげあります。堂光灯の位置を変えるか、堂光灯を消して 
再度運乾してください。 


乾電池の消耗により液晶表示び出ていてを信号を送信しないことび 

1あります。新しい乾電池に2本とち交換してください。 

_ ノ 


それでも異常があるとをは、運転を停止して電源プラグを抜を、お買い求めの 
お願い 販売店にご連絡のラえ修理をお申しつけください。 

異常のまま運輯を続けると、故障や感電-火災の原因になりまず。 


Iお申し出により L 出張修理いたします。 


4 






表示ランプ 


※本機は故障-異萬が生じたら、 エアコン 本体表示ランプの「点滅」•「点灯」で異常原因を表示します。 
-、 み^二 遅い点滅（パッ…パッ ...） (-二 早い点滅（パッ、パッ、パッ、）参 二 点な 


r 表示ランプの表示 

原因 

処置 ' 

1運転 

ドライ 

タイ7- 

巧 

因 

巧 

♦電源周波数判定の異常です。 

參電源プラグをコンセントに差し直してください。 
再度点滅した時は販売店にご相談<ださい。 

因 



•停電後、復帰しました。 

参電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 

•故障ではありません。 U モコンで崖転 
させてください。 

■ 

■ 

巧 

•配管ヴーミスタび断線しました。 

•販売店にご相談ください。 


巧 

巧 

•配管ヴーミスタび短總しました。 

•販売店にご相談ください。 


■ 

因 

参室温ヴ ー S スタび断線しました。 

参販売店にご相談ください。 


囚 


参室溫ヴーミスタび短絡しました。 

•販売店にご相談ください。 

D 

■ 

田 

•冷房運転時、室内側の熱交換器び凍結 
しないための制御でず。 

•故障ではあ D ません。 

田 

n 

术 

♦ドライ運転時、室内側の熱交換器び 
凍結しないための制御です。 

♦故障ではありません。 ， 


參パワフルランフは「点滅」-「点巧」しません。 

参上記し U 列•に不明な点びございましたら、お買い求めの販売店までお問い合わせください。 


定期点検 


半年〜1年に一度定期的に;夕の点検をおこなってください。 

をしご不審な点びありました5、すぐお買い求めの販売店にご連絡ください。 


ンセン 




r 

A 警告 

•電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 

ガタつをのないよ引こ刃の根元まで確実に差し込む。 M A 

ほこりが備したり、接続び不完き關合は感電や VV 
乂がの臓になります。電源プラグにたまったほこり lliT 

などは定期的に掃除をして < ださい。 

_ 一 

電源プラグげコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 

電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確認してください。 

r 

A 警告 

•アースを確実におこなラ。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話の 
ァ-ス線に接続しない。ァ-スび不完全な場合は、■嗎 
感電の原因になることがあります。アースエ事は、 

電気工事±の資格び必要です。お買い求めの ァ亡ス 
販売店または専門業者に依頼してください。 


〇ド/ 




アース線びがれていたり、途中で切れたりしていませんか？ 
















0 


取付け枠び極端にさびている、あるいは傾いているなど、据え付けび不安定になつていませんか。 


お£擲請 



•洗をスプレーは使用しない。 

巿販の洗浄剤などを使用しまずと、樹脂部品の (X ) 
割れや排おそ翻納辭まり、水漏れや感電の原因にも 
なります。 禁止 



>エアコンを数シーズン使いまずと、内部が巧れ性能が值 TF ずることがあります。 

使用状態によっては、ごみやほこりで除湿水の排水経路を詰ま5せることをあります。 
>通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめします。 

>点検整備には専門技術を必要とします。 

点検整備は、お買い求めの販売店にご相談< ださい。 


長年ご使用のエアコンの点検を 


•電源コードの一部やプラグび、さわれなくなるほど熱くなったりしてませんか 
♦焦げ臭いにおいびしたりしてませんか？ 

•エアコンか6、室内に水漏れしてませんか？ 

•エアコンの取付け枠が腐食したりゆるんでいたりしてませんか？ 

♦電源プラグの善込部が変色してたりしてませんか？ 

•運転音び異常に高くなったりしてませんか？ 

•漏電ブレーカーがひんぱんに落ちたりしてませんか？ 

•その他の異常や故障びありませんか？ 



し^上のよラな症状の時は、使用を中止し故障や事故の防止のため、必ずお買い 
求めの販売店に点検をご相談ください。 














運睹電流 （ A ) 


消費電力 （ W ) 


木造 


、么 

/で 

、么 

m 


室 


電源コ 


がお寸法（高さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 


(kg) 


TIW - A 18 日巨 

T 1 W - A 160 B > 

単相] 0 0 V 

已白/60 

1.6/ 1.8 

1 .4 / 1.巨 

1.0/ 1.2 

0.8/ 1.0 


7/8 


6.6 /7.0 


百7曰/ 674 


44/46 


48/51 


10/11 


6/7 


6.0 / 6.4 


523/598 


40/42 


46/48 


742 X 361 X 27己 


♦この仕様値は 、 JIS (日本工業規格）にをとづいた数値です。「/」で示される数値は左び 50 Hz 、 ちび日 OHz の値です。 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


【本体への表示内容】 

♦経年劣化によ0危害の発生が高まるおそれびあることを注意喚起ずるために、輩気用品安全法で義務付けられた政下の 
内容の表示を本体におこなっています。 


r 

[製造年】本体に西暦表示してありまず。 

A 

【設計上の標準使用巧間】10年 

/!\ 

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火•けびなどの事故に至るおそれび 


あ0ます。 J 


〈設計上の標準使用期間とは〉 

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上ま障なく使用することびできる 
標準的な期間です。 

《設計上の標準使用期間は、保証書!こ記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。 
•標準的な使用を件 日本工業規格 J 旧 C 9921 -3 による __ 


負 

荷 

条 

件 

齡 

木造平屋、南向を和室、居間 


製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

■ 


時間 

想 

定 

時 

間 

1曰の使用時間 

9時間/曰 

1年間の使用時間 

1曰0別寺間/年 

1年間の 
標準使用曰数 

東京モデル 

冷房6能日か日明2旧までの1に刚 



項目 

条件 

環 

境 

条 

件 

電源電圧 

単相1 00V 

周波数 

已 0/60HZ 

冷房室内温度 

27む(乾球温度） 

冷ち室内湿度 

47〇/〇(湿巧温度]日で） 

冷房室が温度 

3已に(乾球温度） 

冷房室が湿度 

40%(湿球温度24で） 

設置条件 

標準設置 


^ ♦「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる婆化をいいます。 






































保 IE とアフターヴービス （お、ずお読みください) 


[保証について] 


•この商品は保証書付きでず。 保証書は、販売店で所定事項をご記入してお渡しいたしますので、記載 
内容をご確認いたださ、大切に保管して < ださい。 

♦保記期間はお買い求めの曰か51年間でず。 （ただし、冷凍サイクル部分は日年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることがありまずので、保証書をよ<お読みください。 

•保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場含は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは、 
お買いホめの販売店にご相談 < ださい。 

当社は、販売店からのミち文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

f 補修用性能部品の 1エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り禮 9 年です。 

イ呆有期間について 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 




♦修理は、お質い巧めの販売店または、別紙の I お客様相談窓口一廣 
に相談する。 

ご自分で修理をされ、不備びあると感電 •乂災 等の原因になります。 


yd 


使用中に質常がまじたとをは、直ちに輩源プラグを抜重、 
お買いまめの販売店に修理を依頼してください。 
アフターサービスを お申しつけいただ<とさは、 

右のことをお知6せください。 


型 式… ㈱ TIW - A 180 B 
故障状態…できるだけ詳しく 
ごち名-ご住所-お電話番号 


ア フターサー ビス アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買いがめの 
でお困りの場音は 販売店か、別紙の I お 客様-漏窓-口一圃 にお問い合わせください。 



ご転居により、お買し咸めの販売店のアフター ヴー ビスを到ブられなくなる場合は、 
前ちって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させて 
いたださます。 


-^販売店に再取付け工事（乾居または別の部屋への移設）を依頼する場合は、 

再取付け工事の 取付け工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、 

お申し;入みは でさるだけ避けるよラお願いいたします。 

I 費用など詳しいことは、お買い巧めの販売店にご相談ください。 














参電源コードの一部やプラグび、さわれな<なるほど熱<なった0 
してませんか？ 

♦焦げ臭いにおいがした0してませんか？ 

♦エアコンか5、室内に水漏れしてませんか？ 

♦エアコンの取付け枠び腐食したりゆるんでいたりしてませんか？ 
♦電源プラグの差込部び変色していたりしてませんか？ 

♦運転音が異常に高くなったりしてませんか？ 

♦漏電ブレーカーびひんぱんに落ちたりしてませんか？ 

♦その他の異常や故障がありませんか？ 



運転を停止し、コンセントか6電源プラ グをはず して必ず販売店に点検- 
修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。 


お客様メモ 


参後曰のために記入しておいて<ださい。サービスを依頼されるとさお役に立ちます。 


•お買いホ抓の目を売店にサービスを化頼することびでさないとさは別紙の r お客様相談窓口 一廣 I に 
お問いをわせ < ださい。 

型式名 



購入年月日 

年 

巧 

曰 

購入店名 

購入店電話番号 

( 

) 



株式会社吉 

ホー ムぺージ http :// www . toyotomi.jp 

本社干 467-08 己己 

名る屋市瑞穂区桃園町5番17号 
フ U —コール0 ] 20-1 04-1 日4 
TEL <052)822-1 144 
FAX 〈0曰2〉 822-2742 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、 
収集.運搬料金と再商品化等料金をお支化いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ 
渡すことび求め5れています。 


長年ご使用のエアコンの点、検をぜひ！ 


愛情点検 


このよラなことは 
ありませんか 









